der Phosphorsaure. 
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berechnet 

gefunden 

p 2 0 6 

28,86 

28,71 

h 2 o 

29,27 

30,17 

ai 2 o 3 

41,87 

— 


Aus Uran- und Eisenoxydphosphat lafst sich die Phos¬ 
phorsaure nicht in dieser Weise abscheiden und bestimmen, 
da diese Metalloxyde milgefallt werden. 


Einfache Darstellung von salzsaurem Kreati- 
nin aus Harn; 

von Richard Maly. 

Auf folgende Art kann man sich in bequemer Weise 
salzsaures Kreatinin aus Harn in grofsen Krystallgruppen dar- 
stellen. Menschenharn, von dem man aber natiirlich grofsere 
Mengen, doch einige Liter nehmen mufs, wird auf ein Drittel 
oder Viertel abgedampft, von den ausgeschiedenen Salzen 
abgegossen, mit Bleizucker gefallt und das uberschiissige Blei 
aus dem Filtrate durch kohlensaures Natron oder Schwefel- 
wasserstoff enlfernt. Das Filtrat wird annahernd neutralisirt, 
im ersten Falle mitEssigsaure, im zvveiten mit Soda, und nun 
mit concentrirter Sublimatlosung gefallt. Dieser Niederschlag, 
der Hauptmasse nach eine Verbindung von Kreatinin mit 
Quecksilberchlorid, wird unter Wasser mit Schwefelwasser- 
stofF zerlegt, die Fiiissigkeit mit Thierkohle enlfarbt und ab¬ 
gedampft. Die bleibende Krystallmasse wird aus slarkem 
Alkohol ein- oder zweimal umkrystallisirt. Man erhalt weifse 
Krystallkrusten oder grofse harte glanzende Pristnen. 

Die Substanz giebt mit Schwefelsaure ubergossen dicke 
Salzsauredampfe, lost sich sehr leicht in Wasser, etwas 
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schwieriger in Alkohol, und giebt mit Platinchlorid ein oranges 
Doppelsalz. Auch aus Pferdeharn wurde dasselbe Resultat 
erhalten. 

Als Probe der Reinheit folgende Analyse : 

0,2734 Grm. Krystalle aus Mensclienharn gaben 0,3204 C0 8 und 
0,1328 H a O. 

Salzsaures Kreatinin enthiilt Gefunden 
C 32,10 31,96 

H 5,35 5,39. 


Ausgegeben den 14. August 1871. 



